KONSTANTY STEZYCKI 


emeryt. urzędnik magistr., Członek Tow. Wzaj. Pom. Rękodzielników i Przemysłowców 


“przeżywszy lat 81, po długiej a dolegliwej chorobie, zmarł w Poniedziałek dnia 19-go 
Kwietnia 1897 roku. | 


Wyprowadzenie: zwłok nastąpi w Środę dnia 21-20 Kwietnia b. r. o godzinie 4-tej popołudniu Z domu 
przedpogrzebowego, na które się Znajomych, Kolegów i Przyjaciół zmarłego zaprasza. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się we Czwartek dnia 22-go b. m. o godzinie 8-mej rano, w kościele 00. Reformatów.-—==, 


Drukiem W: Korneckiego w Krakowie: 


